Dyrektor c. k. Gimnazyum św. Jacka w Krakowie, Kawaler orderu Franciszka Józefa etc. 


przeżywszy lat 64, po krótkich cierpieniach, opatrzony Świętymi Sakramentami, 


zmarł dnia 29. Sierpnia 1904 r. w Czatkowicach. 


W nieutulonym żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół oraz Kolegów Zmarłego na eksportacyę zwłok z Czatkowic 
we Czwartek dnia 1-go Września b. r. o godzinie 7-mej rano do kościoła parafialnego w Krzeszowicach, skąd po odbytem 


NABOŻEŃSTWIE zwłoki zostaną przewiezione do Krakowa. 


Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia po południu o godzinie 4. z Dworca kolejowego w Krakowie wprost na Cmentarz. 
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DRUKARNIA ..CZASU" W KRAKOWIE. 


Zakład pogrzebowy „Pompes tunebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. 


